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Den  grop  som  påträffats  i mellersta 
Sverige  och  som  satts  i samband  med 
ev.  nedslag  av  en  spökbomb,  har  nu 
fått  sin  naturliga  förklaring,  medde- 
lar försvarsstabens  luftförsvarsavdel- 
ning.  Det  har  befunnits  att  en  vatten- 
åder underminerat  marken  som  därigenom 
sjunkit  ihop,  varefter  tydligen  något 
större  djup  trampat  i fördjupningen. 


